
G 293-V 


FONOVALIGIA STEREOFONICA 

G 293-V 


Complesso fonogratico a 4 velocity per dischi microsolco 
(mono e sterofonici) e 78 giri - Doppio amplificatore di 
potenza 3 + 3 watt BF - 2 soli comandi: volume e tono 
(con interruttore) - 2 altoparlanti ellittici - Alimentazione 
con tension© alternata da 100 a 230 volt, 50 Hz - Consume 
circa 55 VA - Dimensioni cm 52x41x14 (compresi gli 
altoparlanti) - Peso circa kg 6,5. 


>01 

UCL82 UCL82 





